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Procedură de încărcare baterie 
fără martor luminos vizual 80A-9 


BATERIE 
Baterie: control 


GENERALITĂȚI 


Această Notă Tehnică tratează procedura de control 
baterie, precum şi materialul de utilizat. 


Pentru a garanta livrarea Vehiculului Nou cu o baterie 
bună, controlul bateriei trebuie să fie efectuat cât mai 
târziu posibil (cât mai aproape de livrarea Vehiculului 
Nou clientului) ţinând cont de eventualele intervale de 
reîncărcare sau de înlocuire a bateriei. 


Aceasta trebuie să permită să eliminaţi diferitele cazuri 
de descărcare întâlnite între pregătire şi livrare: 
expunere, stocare,... 


Dacă bateria nu este echipată cu martor luminos 
vizual, controlul trebuie să fie realizat cu ajutorul 
dispozitivului MIDTRONICS R330 (Elé. 1593). 
Consultaţi Procedură, pagina 80A-4. 


Notă: 
După ce aţi efectuat controlul bateriei cu dispozitivul 
MIDTRONICS R330, raportați mesajul "baterie 


bună" pe fişa de livrare vehicul nou şi în sistemele 
informatice. 

Codul testului MIDTRONICS R330 dat de dispozitiv 
rămâne neschimbat. 


80A-1 


80A 


Control vizual: 


e al fixării: bateria trebuie să fie corect fixată (cuplu de 
strângere indicat în manualul de reparaţie). 

O strângere excesivă este inutilă şi periculoasă 
deoarece ea cauzează deformarea bateriei, chiar 
spargerea sa. Invers, o fixare slabă induce prea mult 
joc, se poate să existe uzură prin deplasarea bateriei 
şi spargere prin şoc. 

e al bornelor: verificaţi apăsarea şi starea fişelor pe 
bornele bateriei. 

e al bateriei: asiguraţi-vă de absenţa fisurilor sau 
spărturilor, a urmelor de acid, sau a acumulării de 
săruri (sulfatare) la borne. În caz de prezenţă, 
înlocuiţi bateria, curăţaţi mediul înconjurător. 


ATENȚIE 

Toate vehiculele sunt echipate cu baterie cu consum 
mic de apă. Deschiderea lor şi aducerea la nivel a 
electrolitului sunt interzise. 


de A AR 


51510 0,42 


12V 50Ah L1 EN 


® 


test 420 A 


A Cod + 12 V 

B Capacitate electrică 

C Amplasament borne, mărime locaş, calitate, 
nivel de performanţă (dacă este indicat) 

D Putere maximă la pornire (exemplu: 420 A 
se notează 042) 

E Cod dimensional (LB = mărime redusă) 

| B | 2 | 5 | 3 | 

F echipă B 

G săptămână (25) 

H an (2003) 


BATERIE 
Baterie: control 80A 


PROCEDURĂ Control cu ajutorul dispozitivului MIDTRONICS R330 


(baterie fără martor luminos vizual) 


Bateria este mai veche de 
12 luni? 


Motorul a funcționat în ora 
precedentă? 


— Opriți motorul şi întrerupeți contactul. 

— Aprindețţi luminile de întâlnire timp de 2 min. 

— Puneţi ventilatorul habitaclu în poziția maximă timp 
de 2 min. 

— Stingeţi luminile de întâlnire, luminile de poziţie şi ventilatorul 
habitaclu. 

— Aşteptaţi 2 min. 


TEST CU MIDTRONICS R330 (Elé. 1593) 
— Întrerupeţi contactul. 

— Întrerupeți toţi consumatorii. 

— Reglaţi dispozitivul Ele. 1593 (MIDTRONICS R330). 
— Efectuati testul. 


t 


Dispozitivul afişează Dispozitivul afişează 
"Element prost" sau "Baterie bună". 
"Inlocuiți bateria". 


Dispozitivul afişează 
"Baterie OK + 
reîncărcare" sau 
"Încărcare + retestare". 


Bateria este încărcată. 


: Raportaţi codul 
Reîncărcați bateria este prima corespunzător pe fişa de 


conform procedurii apariție a livrare vehicul nou. 
descrise în mesajului? 


ma ă " 
iara dd Asiguraţi-vă că numai bateria este cauza atunci când 


reîncepeţi testul cu bateria debranşată. Dacă 


- SI rezultatul testului este identic: 
Controlaţi conexiunile 


dispozitivului pe 
baterie. 
Verificaţi dacă toate 
condiţiile testului sunt 
reunite. 
Refaceţi testul. 


Q 


Înlocuitți bateria. 
Montati pe vehicul o baterie cu aceleaşi caracteristici 
ca bateria originală (consultați eticheta). 

Asiguraţi-vă ca bateria de înlocuire să fie bună 
conform procedurii de mai sus. 

Raportaţi codul corespunzător pe fişa de livrare 
vehicul nou. 


80A-2 


BATERIE 
Baterie: control 


PROCEDURĂ DE CONTROL CU AJUTORUL 
DISPOZITIVULUI MIDTRONICS 


Scule şi dispozitive specializate indispensabile 


Elé. 1593 Tester baterie 


MIDTRONICS R330 


CONDIȚII TEST 


Măsurarea trebuie să fie făcută cu vehiculul în repaus 
şi contactul întrerupt. 


Dacă motorul s-a rotit, în ora precedentă, puneţi 

bateria în stare de test, adică: 

e cu motorul oprit, 

e aprindeţi luminile de întâlnire timp de 2 min, 

e puneţi ventilatorul habitaclu în poziţia maximă timp 
de 2 min, 

e stingeţi luminile de întâlnire şi de poziţie şi 
ventilatorul habitaclu, 

e aşteptaţi 2 min, 

e întrerupeţi contactul. 


DATE ADMINISTRATIVE 
e Timp de manoperă: 


"Completare reîncărcare baterie" 
— Cod operaţie: 8008 
— Timp alocat: consultați Timp de Manoperă 


"Înlocuire baterie" 
— Cod operaţie: 8001 
— Timp alocat: consultați Timp de Manoperă 


e Piesă cauză de indicat: referință baterie (dacă este 
înlocuită). 

Sau cod TM cauză de indicat: reîncărcare baterie (dacă 

reîncărcare). 


80A-3 


80A 


MATERIAL DE UTILIZAT 

Tester MIDTRONICS MICRO R330 

Dispozitiv disponibil cu referința: Ele. 1593 

Material disponibil la Magazinul de Piese de Schimb. 


Pentru celelalte ţări, adresaţi-vă corespondenţilor din 
țara dumneavoastră. 


IMPORTANT 

O nerespectare a procedurii, sau un material 
prost întreţinut, poate antrena o măsurare 
eronată, care poate fi: 

— în detrimentul clientului (bateria este proastă), 


— în detrimentul DACIA (înlocuire inutilă a unei 
baterii bune sau reîncărcabile), 

— în detrimentul afacerii (dacă bateria este testată 
bună sau reîncărcabilă la returnarea piesei în 
garanţie, solicitarea de rambursare garanţie va fi 
anulată). 


BATERIE 
Baterie: control 80A 


MOD OPERATORIU (test pe vehicul) 


e Branşaţi dispozitivul direct pe fişele bateriei, fără să debranşaţi bateria vehiculului, cât mai aproape de borna 
bateriei, şi mai ales nu după siguranţă. 
e Verificaţi ca, contactul vehiculului să fie întrerupt. 


e Selectaţi tipul de test "baterie branşată pe vehicul" cu ajutorul tastelor [a] şi [5]. Validați cu tasta verde [a]. 
e Implicit, testul se efectuează în norma "EN". Validaţi cu ajutorul tastei verzi [e]. 


e Selectaţi puterea la pornire înscrisă pe eticheta bateriei cu ajutorul tastelor [a] şi [5]. 


L51510] | 01412] 


12V 50 Ah L1 EN test 420A 


Putere maximă la pornire 


e Validați cu ajutorul tastei verzi [a] 
e Dispozitivul afişează "TEST ÎN CURS". 
e Dispozitivul MIDTRONICS realizează testul şi transmite diagnosticarea. 


Notă: 

Pentru a parametra limba pentru dispozitiv, trebuie: 

e înainte de a branşa dispozitivul, să apăsaţi simultan pe tastele [a] şi [5], 
e să conectaţi aparatul la baterie, 


e să eliberați tastele, 
e să faceți să deruleze limbile cu ajutorul tastelor [a] şi [5], 
e să validați cu ajutorul tastei verzi [el]. 


80A-4 


BATERIE 
Baterie: control 80A 
REZULTAT MĂSURARE 


1"! ecran rezultat (exemplu) 


Tensiune măsurată m~ Putere la pornire 
12,28 V 386 A 


Bat. OK + Reîncărcare Zonă mesaj 


Validaţi cu tasta verde 


al 2!'°a ecran rezultat (exemplu) 


COD TEST 


4TR3L-9A Cod din opt caractere 


Notă: 
Literele O şi | sunt interzise, cifrele O şi 1 sunt autorizate. 


Pentru a opri testul, debranşaţi dispozitivul. 


Fiecare cod emis de dispozitivul MIDTRONICS R330 este unic şi în funcție de: 
— tipul bateriei, 


— starea sa de încărcare. 


1) "baterie bună” 

Citiţi codul afişat şi notaţi-l pe "Fişa Calitate Livrare Vehicule Noi" cu destinația dosar client. 

2) "bat. OK + reîncărcare” 

Bateria este a priori bună dar necesită o completare de încărcare. Efectuaţi încărcarea apoi reînnoiţi testul. 
3) "Încărcare + retestare” 


Reîncărcaţi bateria. 
Reînnoiţi testul. 


4) "Înlocuire bat." 
Reîncărcaţi bateria, atunci trebuie să: 


Reînnoiţi testul. 
Dacă mesajul afişat după reîncărcare este identic, înlocuiţi bateria şi reînnoiţi testul. 


80A-5 


BATERIE 
Baterie: control 80A 


5) "Element prost" 

Un element al bateriei este în scurt-circuit. Înlocuiţi bateria apoi reînnoitți testul pe bateria nouă. 
6) "Test imposibil” 

Verificaţi ca, contactul să fie întrerupt şi ca toate accesoriile electrice să fie stinse. 


Verificaţi ca dispozitivul MIDTRONICS R330 să fie direct şi corect branşat pe bornele bateriei. Reînnoiţi testul. Dacă 
rezultatul testului este identic, efectuaţi testul cu bateria debranşată. 


ATENȚIE 
Controlul bateriei înainte de livrarea vehiculului nou este terminat după: 
e afişarea mesajului "BATERIE BUNĂ", 


e raportarea codului MIDTRONICS R330 corespunzător mesajului "BATERIE BUNĂ" pe Fişa Calitate Livrare 
Vehicul Nou. 


80A-6 


BATERIE 
Baterie: recomandări 80A 


REAMINTIRE PRECAUȚII CARE PRECEDĂ DEBRANŞAREA BATERIILOR ŞI ÎN URMA REBRANŞĂRII 
BATERIILOR 


Precauţii de Aşteptaţi cel puțin 1 min între 

debranşare întreruperea contactului şi debranşarea 
bateriei, pentru a permite sistemelor 
electronice să se oprească 
corespunzător. 


Aşteptaţi oprirea completă a 


motoventilatorului de răcire motor 
(contact întrerupt). 


Precauţii după Reglare ceas. 


ropranşare Introducere cod din patru cifre radio 


auto. 


80A-7 


BATERIE 
Încărcare baterie 


MATERIAL DE ÎNCĂRCARE DE UTILIZAT 


Utilizaţi obligatoriu un încărcător cu tensiune constantă 
care figurează în catalogul "Echipamente service - 
DACIA". 


Tensiunea de încărcare trebuie să fie cuprinsă între 
14,8 şi 16 V. 


În funcţie de tipul de baterie, încărcarea trebuie să fie 
confirmată printr-un control cu ajutorul dispozitivului 
MIDTRONICS R330 (Elé. 1593). 


ATENȚIE 
Debranşaţi obligatoriu cele două borne ale bateriei 
înainte de a începe încărcarea. 


Dacă bateria nu este debranşată, tensiunea de 
încărcare indicată deteriorează circuitele 
electronice. 


80A-8 


80A 


BATERIE 
Încărcare baterie 8 OA 


PROCEDURĂ Încărcare baterii fără martor luminos vizual 


ÎNCĂRCARE BATERIE FĂRĂ MARTOR 
LUMINOS VIZUAL 


Încărcarea trebuie să fie realizată cu ajutorul 
unui încărcător automat cu tensiune constantă 
care figurează în catalogul "Echipamente 
service - DACIA". 


Controlaţi bateria cu ajutorul dispozitivului 
MIDTRONICS R330. 


Mesajul 
"Baterie bună" 
apare? 


Înlocuiți bateria. 


Montaţi pe vehicul o baterie cu aceleaşi 


Bateria este încărcată. caracteristici ca bateria originală (consultaţi 
eticheta). 


Asiguraţi-vă ca bateria de înlocuire să fie bună în 
funcţie de procedura de control cu ajutorul 
dispozitivului Midtronics R330. 

Raportaţi codul corespunzător pe fişa de livrare 
vehicul nou. 


80A-9 


